連載 : 現代 管 情報 シリ ー ズ 


GT スタ ンダ ー ド 


太 は じ め に 


6 V 6 は , 画 期 的 な 出力 管 と し て 当時 の 業界 に 一 大 
セン セー ショ ン を 巻き 起こ し た 初 の ビー ム 4 極 出力 
管 :6L6(1936 年 7 月 発表 ) の 弟分 と し て , 6L6 と 同 
じ 開 発 プ ロジ ェクト チー ム に より , 1936 年 末 頃 に 開発 
され まし だ た だ. 

海外 の 資料 に よる と , 開発 時 に 意図 され た 用 途 は , 
一 般 用 受信 機 や 中 ・ 小 型 ア ンプ 等 の シン グル 出力 段 で 
2.5 W 以上 の 低 歪 み 出 力 を 得る こと に あっ た そう で 
す が , 使い 易く ヒー タ が 省 電 力 型 の わり に は 手頃 で 大 
き な 出 力 が 得 ら れる こと や , 歯切れ の 良い 再生 音 。 バ 
ルプ ブ が 小型 と いっ た 数 々 の 特徴 の た め , 電 蓄 や 業務 用 
の モニ ター・ ア ンプ を 始め 。 Fender や Mesa と いっ 
た ギタ ー・ ア ンプ 等 に 幅広 く か つ 大 量 に 使わ れ ま し た . 

デビ ュー 当初 は メタ ル 管 で し た が , その 後 す ぐに G 
管 (ST-14) が , 1939 年 に は GT 管 が 出現 し , 1945 年 
計上 
YO Y 上 6 た 
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に は MT 管 の 6 AO 5 が 登場 し ま し た . 

また , 6 L 6 ほど で は あり ませ ん が , 用 途 に 応じ た い 
くつ か の バリ エー ショ ン が 生ま れ ま し た . 

その 中 で も GT 管 タ イプ の 最終 バー ジョ ン と し て 
1959 年 に 発表 され た 7408(Hi-Fi 用 途 向 け に 規格 の 向上 
(プレ ー ト 損失 12 W ラ 14 W) と グリ ッ ド の 構造 強化 等 を 図 
っ た モデ ル ) は 。 今 も な お 米国 で は 高い 人 気 が あ る そう 
で す . (私 は 現物 を 持っ て いま せん が , 機会 が あれ ば 1960 年 
代 製 の RCA-7408 な ど は 一 度 見 て みた いも の で す ) 

さて , 現在 , 6 V 6 は Philips-ECG や GE 等 の 製品 
が 米 軍 放 出品 の JAN 球 と し て 大 量 に 出回っ て いる 一 
方 で , 1990 年 頃 か ら は , 旧 ソ 連 時 代 の Reflector や 
Voskhod, Kaluga と いっ た 工場 で 作ら れ た 製品 が 輸 
入 さ れ , 今 も な お , ロシア と 中 国 で 現行 品 と し て 生産 
され て いま す . 

6 V 6 は , 6L6 と と も に 60 年 以上 の 製品 寿命 を 誇 
っ て いま す が , この こと は 6 V6 に 魅力 が あっ て ,。 い 
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か に 広く 使わ れ て いる か を 端的 に 物語 っ て いま す . 
今回 は , 小柄 な が ら 魅 力 的 な 6 V 6 の 現行 品 を 横断 
的 に ご 紹介 し た いと 思い ます . 


文 ロシア 製 


1. Sovtek-6 V 6 GT/ カ ー ボ ン ・ ス ー ド 球 


米国 の 真空 管 商社 : New Sensor 社 に よる ロシア 
製 真 空 管 の ブラ ンド : Sovtek か ら は 。 管 壁 が 真っ 黒 
に カー ボン ・ ス ー ト され た 6 V 6GT が 発売 され て い 
ます が , これ は 皆さん お 馴染 み の ロ シア 製 6 V 6GT 
と 同じ 球 で , 原型 は 6ILL6C/6P6C と いう 旧 ソ 連 時 
代 か ら 生産 され て いる 6 V 6 相当 管 で す . 

製造 メー カー は 6L 6 系 や Electro-Harmonix 球 
で 有名 な Reflector 社 で す . 

Sovtek-6 V 6 GT は , 管 藤 の 側面 が 真っ 黒 に 濃く 
カー ボン ・ ス ー ト され て いる た め , 電極 は ほとん ど 見 
えま せん が , プレ ー ト は 灰色 の アル ミク ラッ ド 鉄 板 製 
で , ロク タル 管 の 7 C5 の よう に 中 央 部 が 檜 円 状 に 大 
きく ふく らん だ 行灯 型 を し て いま す . G 1 フィ ン は 灰 
色 の U 字 型 で 。 ビー ム 形 成 板 は 銀色 で す . 

電極 は 丸い 上 部 マイ カ に 放射 状 に 4 本 設け られ た 板 
バネ で 管 藻 に 保持 され , 下部 マイ カ は 小判 型 で す . ス 
テム は ピン チ 型 で WE 同様 に 上 部 が 平ら に 仕上 げ ら 
れ た 丁寧 な 造り で す . 

ゲッ ター 台 は プレ ー ト 支柱 に 1 個 溶接 され た ロシア 
伝統 の 丸 皿 型 で , 管 底部 に 向かっ て 銀色 の ゲッ ター が 
飛ん で いま す . 

バル ブ の 夫 は 米国 製 の 6 V 6G で T より も 若干 長く , 
営 長 に は 銀色 の イン ク で 型番 と ブラ ンド 名 と 原産 国 が 
表示 され て いま す が , ロッ ト 番 号 の 表示 は あり ませ ん . 
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ベー ス は 符 が 長め で 縁 に は 丸み が あり ます . 

90 年 代 の 製品 は ロシア 球 独特 の 青 と 黄色 の 2 色刷 
り の 箱 に 入っ て いま し た が , 現行 品 は 赤 白 青 3 色刷 り 
の いわ ゆる Sovtek デザ イン の 化粧 箱 入 で す . 


2. Electro-Harmonix 6 V 6-EH (type 2) / ク リア ガ 
ラス 球 

99 年 8 月 頃 に 発表 され た 6 V 6-EH は , 現行 生産 さ 
れ て いる 6 V 6 の 中 で は 唯一 の クリ アガ ラス 球 で す . 

製造 メー カー は Sovtek-6V6GT と 同じ く 
Reflector 社 で す . 

6 V 6 と 言え ば , 1960 年 代 頃 まで 欧米 で は カー ボ 
ン ・ ス ー ト され た 球 が 多かっ た た めか , 現行 品 と し て 
継続 生産 し て いる ロシア や 中 国 に お いて も 何故 か 6 
V 6 だ け は ご 丁 社 な 事 に この 伝統 が ずっ と 守ら れ て い 
まず 。 

と ころ で 最近 に な っ て 70 年 代 製 の 1515 と いう ロ 
シア 製 6 V 6 系 の クリ アガ ラス 球 が 国内 で 入手 可能 
に な り ま し た が , 後述 する よう に , 1515 は 6 V 6-EH 
より も プレ ー ト が や や 短く , 電極 支持 構造 も 異な る た 
め ,。 6 V6-EH が 1515 の 復刻 品 と いう 訳 で は な さそ 
う で す . ちな み に 1515 も Reflector 社 が 製造 し た 球 
で 家 

球 を 割っ て 分 解 し て みな けれ ば 断言 で きま せん が , 
6 V 6-EH は Sovtek-6 V 6 G で T を クリ アガ ラス 化し 
た も の で は な いか と 思わ れ ま す . 

灰色 の 溶接 型 プ レー ト は , 後期 の 米国 製 6V 6GT 
や ロク タル 管 の 7C5 の プレ ー ト に よく 似 た , 真ん中 
が 椿 円 に 膨らん だ 行灯 型 で , 寸法 は 米国 製 6V 6GT 
より 少し 大 きい 印象 で す . G 1 フィ ン は 灰色 の U 字 弄 
で , ビー ム 形 成 板 は 銀色 で す . 
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Sovtek-6 V 6 GT と 共通 の 長め の ベー ス に 赤 イ ンク 
で ブラ ンド 名 と 型番 が 表示 され , 管 机 に は 黒 イ ンク で 
型番 と 原産 国 と デー トコ ー ド (9908) が 表示 され て いま 
し た . また , 化 粧 箱 も 一 般 的 な 赤 白 青 3 色 の Sovtek 球 
の 箱 を 流用 し 型番 だ けが 6 V 6 EH と 印字 され て い 
まし た 。 

や が て 99 年 10 月 製 以 降 の サン プル で は , ベー ス が 
約 5 mm 程 短 く な り , バラ ンス の よい デザ イン に な り 
ま : 必 だ 、 

あわ せ て , 赤 イ ンク に よる ベー ス へ の 印刷 も 消え , 
管 胡 に の み 黒 イン ク で 型番 と ロゴ ・ 原 産 国 , デー トコ 
ー ド ( 例 : 9910) が 表示 され る よう に な り ま し た . 

さら に 化粧 箱 も 現在 の EH 球 専用 の 黒い タイ プ に 
変更 され まし た が , 箱 の 表示 は 6 V 6 GT と な り ま し 
た. これ が 現行 品 の type 2 で す . 

2000 年 以降 に 入荷 し た ロッ ト か ら は 。 管 壁 に EH 
ブラ ンド の トレ ー ド マー ク の Lion Face が 青 イ ンク 
で マー キン グ さ れ た も の も 見 られ ます . 

通常 ,EH ブラ ンド の 球 に は 既存 の Sovtek 球 に オ 
ー デ ィ オ 向け に さら な る 改良 が 加え られ て いる の が 特 
徴 で す が , 6 V 6-EH は , 総 発売 元 の New Sensor 社 
の カタ ログ に よる と 。 カソード ・ コ ー テ ィング を 改良 
し , グリ ッ ド の 目 合わ せ を より 注意 深く 行い 。 プレ ー 
ト 材 を 三重 合金 製 に 変え て 頑丈 に し , 電気 的 に は Ep 
max を 475V に アッ プ し て Fender の Deluxe 
Reverb な どの 高 Ep 動作 の アン プ に も 適応 する よう 
に な っ て いる そう で す 。. 

規格 表 が 確認 で き な い た め , 6 V 6-EH が 通常 の 6 
V6 の Epmax 350V か ら 125 V アッ プ の 475 V に 
な っ た と いう カタ ログ の 表現 に つい て は 鵜呑み に は で 
きま せん が , 6 V6-EH は 6V6 の Hi-Fi 用 途 向 け バ 


6O 


ー ジ ョ ン と し て 今 も な お 米国 で 人 気 の 高い 7408 の 代 
替 品 と し て の モデ ル で は な いか と 思わ れ ま す . 


文 参考 紹介 


1515 (ロシア 製 6 V 6 GT の 高 信頼 管 版 / ク リア ガラ ス 
球 ) 


1515 は ロシア 製 の 6 V6GT 相当 管 で 。 Electro- 
Harmonix 6 V 6-EH 同様 に 。 電極 が よく 見 える クリ 
アガ ラス 上 球 で す . 

製 告 メ ー カ ー は , 現行 品 の 6 V 6 GT を 造っ て いる 
Reflector 社 で , 我が国 に は 主 に 70 年 代 の 製品 が 輸入 
され て いま す . 2000 年 か ら 友 誌 MT 誌 の 広告 に 掲載 
され , 秋葉 原 の 一 部 の 店 で も 入手 可能 と な り ま し た . 

真ん中 が 膨らん だ 行灯 型 の 灰色 の 溶接 型 プ レー ト 
や 。U 字 型 の G 1 フィ ン , 上 部 マイ カ に 放射 状 に 4 本 
設け られ た 電極 支持 用 の 板 バ ネ や 長め の ベー ス 等 , 一 
見 し て 1515 は 6 V 6-EH と よく 似 て いま す . 

けれ ども 1515 は 。 プ レー ト の 区 が 6 V6-EH より 
も や や 短く , 上 下 マ イカ と の 間隔 が 4 mm と 6V6- 
EH の 倍 も 広く な っ て いる た め , 横 か ら 銀 色 に 輝く ビ 
ー ム 形成 板 が よく 見 える こと や ,。 上 下 の マ イカ は と も 
に 透明 (6 V 6-EH は 白濁 ) の 丸 型 で 。 電極 支持 用 の 板 バ 
ネ が 放射 状 に 4 本 設け られ , 電極 を 6V6-EH の 2 倍 
の 8 点 で 管 避 に 支持 し て いる 事 や ,。 カソード の 振動 を 
抑制 する た め に 上 部 マイ カ の 6 ピン 方 向 に 設け られ た 
ポス ト か ら 横 に 伸び た ワイ ヤー に カソード 上 上 端 部 が 溶 
接 さ れる (軍用 超 高 Gm 3 極 管 6C45-Pi の よう な 工夫 ) な 
ど , 6 V6(6P6C/6I6C) 以上 の 耐震 対策 が 盛り 込ま 
れ て いま す 。 これ ら の こと か ら 。, 6 V 6-EH は 1515 の 
復刻 唱 で は な いよ うに 思わ れ ま す . 


ラジ オォ 技術 


文中 国 製 


3. 虫 光電 子 (Shuguang) 6 V 6-GT/ カ ー ボ ン ・ ス ー 
ド 来 


現行 の 6 V 6 と いう と 。 ロ シア 製 し か 存在 し な い の 
で は な いか ? と 思わ れる 方 も お られ る か も 知れ ませ 
ん が , 建国 当初 か ら 旧 ソ連 の 技術 的 援助 を 受け て いた 
中 国 で は 。 国営 工場 に お いて 旧 ソ 連 が 製造 し て いた も 
の と 同じ 形式 の 球 を 国産 化し て いま し た . その 中 に は 
これ か ら ご 紹介 する ロシア 製 6 V6(6P6C/6I6C) の 
中 国 版 も 含ま れ て いま す . 

製造 は 中 国 最大 手 の メ ー カ ー: 噌 光電子 
(Shuguang) で 。 原型 名 は ロシア と 同じ く 6P6C で す . 

国内 で は 出回っ て いる 数 量 が まだ さほど 多く な いた 
め 。 一 般 的 で は あり ませ ん が , 一 応 ご 参考 まで に ご 
介し た いと 思い ます . 

中 国 製 6 V 6GT は , 外観 は 3 V6GT と 
同じ く 管 内 が 真っ 黒 な カー ボン ・ ヌ ー ト 球 で , 管長 に 
は 中 光 電子 の ブラ ンド を 表す SG マー ク と Electron 
Tube の 文字 , 型番 , 原産 国 が 白 イ ンク で 印字 され て い 
ます 。 

ロシア 製 Sovtek-6 V 6 GT と の 違い は ベー ス の 底 
の 仕上 げ の み で す . 

中 国 忠 光 電子 製 の 6 V 6 GT の ベー ス の 縁 の モー ル 
ド 部 分 が 薄手 で セン ター・ キ ー か ら 放 射 状 に 8 本 の リ 
プ ブ が 設け られ て いる の に 対し て , ロシア 製 6 V 6 GT 
の ベー ス は 縁 の モー ルド 部 分 が 厚手 で て. セン ター・ キ 
ー か ら 延 びる 放射 状 の 8 本 の リブ が 無い フラ ッ ト な 底 
部 を し て お り 。 ピ ン の 脇 に は ピン 番号 の 数 字 が 入っ て 
bo ます > 
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か つて 英国 PM-Components 社 に よる Golden- 
Dragon ブラ ンド か ら も 6 V6GT が 発売 され て いま 
し た が , これ は 時 光 電子 の 製品 を 英国 で 選別 し た も の 
で の 


文 まとめ 


同じ ビー ム 出 力 管 に ちゃ か か わら ず , 約 30 種類 の バ 
リエ ーション を 持つ 現行 の 6 L 6 (本 誌 2001 年 4 月 号 参 
照 ) に 対し て , 弟分 の 6 V 6 の 現行 品 は わずか 3 種類 と 
直し い 限 り で す . 

これ は 現行 6 V 6 の 主 な 用 途 が 中 ・ 小 型 ギ ター アン 
プ の 出力 管 で ある こと と ,。 6 V 6 自体 が 大 変 ポ ピュ ラ 
ー で 。 ヴィンテージ 時 代 に 製造 され た 球 や 米 軍 放 出 の 
JAN 球 (Philips-ECG 製 等 ) が 市 場 で まだ 比較 的 容易 に 
入手 で きる こと や , 併せ て 小柄 な 外観 に 加え て 9 年 
の 6 V 6-EH 登場 まで は 現行 品 は 中 身 が 見 え を な い カ 
ー ボ ンス ー ト 球 し か な か っ た た め , 外観 上 の 魅力 に 乏 
し か っ た と いう の が その 理由 で は な いか と 思い ます . 

けれ ども 。 歯切れ の 良い こと で 親しま れ て いる 6 
V 6 の 再生 音 は , 6 L 6 に 負け な い ほ ど ゲ 魅力 的 で は な い 
か と 思い ます し ,6 SN 7G で T や 5Y3GT と 同じ 小柄 
な 外観 で 手頃 な 出力 が 得 ら れる こと を 活か し て , 往年 
の 米国 製 モ ニタ ー・ ア ンプ の よう に コン パク ト に 製作 
し た アン プ に は ある 種 の 機能 美 も 感じ られ ます . 

大 型 管 ば か り で は な く 。 たまには 6 V6 の コン パク 
ト ・ ア ンプ を 製作 し て サブ ・ シ ステ ム で 音楽 を 楽し な 
と いう の も 小 粋 だ と 思い ます し , ある い は 3 結 に し て 
バイ アス の 深い 大 型 三橋 管 の ドラ イ バ ー 管 と し て 使う 
方 法 も あり ます . その よう な 時 に は ぜひ 一 度 , お 手持 
ちの 6V6 を 現行 品 に 差し 換え て 実験 され て みて は 
いか が で し ょ うか ? 
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